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Medical Education Department 


No. C5- 2847/ 2015/MCT. 


27th February 2015. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി5/ 2847 / 2015/ എം . സി . റ്റി . 


2015 ഫെബ്രുവരി 27 . 


Sealed limited tenders are invited for the supply of 
the following items required for the Nephrology 
Department of Medical College, Thiruvananthapuram. 
Tender should be superscribed tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3. 30 p. m . 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ നെഫോളജി 
വിഭാഗത്തിലേക്കാവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് നമ്പരോടുകൂടി 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുമുമ്പ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, മെഡിക്കൽ കോളേജ്, 
തിരു വ ന ന്തപുരം- 695 011 എന്ന വിലാസത്തിൽ എത്തിച്ചിരി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 


Tender Number and Name of Items with Quantity 


197 /2014 — 1. Reagent for disinfecting Haemodialysis 

Machine — 250 L 
2 . Reagent for Sterilizing Dialyser and 

Blood Tubing Set — 250 L 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനത്തിന്റെ പേരും അളവും: 


197 / 2014 - 1. റീ -ഏജന്റ് ഫോർ ഡിസ്ഇൻഫക്ടിങ്ങ് 

ഹീമോ ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ -250 L . 


Cost of tender form (Inclusive of Sales Tax ) : 

Original - 630 . 
Duplicate — \ 315. 


2. റീ - ഏജന്റ് ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസിങ്ങ് 
ഡയലൈസർ ആന്റ് ബ്ലഡ്ട്യൂബിങ്ങ് 
സെറ്റ് - 250 L . 


| Last date and time for sale of tender form - 23-3 - 2015, 
3 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 


അസ്സൽ- 630. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 315. 


Last date and time of receipt of tender form 
24-3 -2015, 2.30 p. m . 


Opening date and time of tender - 24- 3 - 2015, 3 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 3 - 2015, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 -3 -2015, 2.30 മണി. 


Tender forms will be sent through post if 
required provided due amount with sufficient postage 
charges ( 50 ) is sent by way of Money Order in 
favour of the Principal, Government Medical College , 
Thiruvananthapuram , Kerala State , Pin -695 011. Money 
Order should reach this office on or before 14 - 3 - 2015 . 
No other forms of remittance will be accepted . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 24- 3 - 2015 , 
3 മണി. 


Government Medical College, 
Thiruvananthapuram . 


( Sd .) 
For Principal. 


ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി3 / 25725 ( 4)/ 2013 / എം . സി . റ്റി. 


2015 മാർച്ച് 10 . 


- ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 
തുക ( 50) അധികമായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ മണിയോർഡർ ആയോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം മുദ്രപത്രങ്ങളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റുകളോ അയയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു 

കൊ ണ്ടു ള്ള തും മേൽ വിലാസം വ്യക്ത മല്ലാത്തതുമായ 
മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മണിയോർഡറുകൾ 
വഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ 14- 3- 2015 - ന് മുൻപ് കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചു 
കിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
ഫോറം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക 
തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് 
സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 


- ദർഘാസ് നമ്പരും ഇന ത്തിന്റെ പേരും - 198 / 2014 
ഐ . സി . യു . കോട്ട്. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 3,150. 
ശരിപ്പകർപ്പ് - 1, 575. 
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- ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 23 - 3- 2015, 3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24- 3 -2015, 2.30 മണി. 


Tender forms will be sent through post if required 
provided due amount with sufficient postage charges 
( 50 ) is sent by way of Money Order in favour 
of The Principal, Medical College, Thiruvananthapuram , 
Kerala State, Pin -695 011. Money Order should reach this 
office on or before 18-3 -2015 at 3 p. m . 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
24- 3 - 2015, 3 മണി. 


TECHNICAL SPECIFICATION 


ICU Cot 


| 1 


Should be a height adjustable, manually operated, 
four section cot with perforated top. 


- 


2 


The size should be approximately 2250 mm length , 
1015 mm width and an approximate height adjustable 
from 520 to 820 mm with + 5 % tolerance . 


ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ വേണ്ടവർ അയയ്ക്കുന്നതിനു 
വേണ്ട തുക ( 50 ) അധിക മായി അയ യ് ക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ടോ 
മണിയോർഡർ ആയോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെയുള്ള 
എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. ഫോറത്തോടൊപ്പം 
മുദ്ര പ ത ങ്ങളോ മറ്റേ തെ ങ്കിലും ഡോക്യു മെ ന്റ ക ളോ 
അയയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതും മേൽവിലാസം 
വ്യക്തമല്ലാത്തതുമായ മണിയോർഡറുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
മണിയോർഡറുകൾവഴി ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള 
അപേക്ഷകൾ ഈ ആഫീസിൽ 18 - 3 - 2015 3 മണിക്കുമുമ്പ് 
കിട്ടിയിരിക്കണം. താമസിച്ചുകിട്ടുന്ന മണിയോർഡറുകൾ 
നിര സി ക്കു ന്നതാ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാ റാൻ 
പാടില്ലാത്തതും ഒരിക്കൽ അടച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതുമല്ല . 
താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ പവ്യത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


3 Should have a trendelenburg and reverse 

trendelenburg movements. 


- 4 


Should have swivelling non corrosive , fibre/ synthetic 
wheels of 125 mm dia . 2 with brake and 2 without 
brake . 


5 Should provide with a detachable and collapsible 

railing made of stainless steel of minimum 19mm 
diameter and 18 guage tubes housed in mild steel 
tubular frame, with a locking facility for raised 
position . 


No. C3 / 25725 ( 4 )/ 2013/ MCT. 


| 10th March 2015. 


6 


Sealed competitive tenders in the prescribed form are 
invited for the supply of the following Items required 
for the Burns ICU Department of Plastic Surgery Medical 
College, Thiruvananthapuram . 


Should provide with removable heavy duty saline 
stand made of stainless steel 304 grade . should 
have a provision to fix on all four corners of the 
bed and also in the middle of the bed on either 
side . 


Tender should be superscribed tender numbers 
and addressed to the Principal, Medical College , 
Thiruvananthapuram , Pin -695 011. Details can be had from 
this office on working hours till 3 .30 p. m . 


- Should be provided with mattress of 4 section, 4 

thick PU foam of 40 density and pillows covered 
with soft water proof material, PVC rexin . 


Tender No . and Name of Items with Quantity 
198/2014 ICU Cot - 10 Nos . 


8 Should be supplied with mattress size should be 

approximately 2010mm x 910mm x 100mm with 10 % 
tolerance . 


Cost of tender form (Inclusive Sales Tax ): 

9 All MS components should be 7 dip tank pre- treated 
Original - 3 ,150. 

and epoxy powder coated with 50 -60 microns. 
Duplicate - 1,575. 

10 ICU bed should be of minimum 130kg weight 
Last date and time of sale of tender — 23 - 3 -2015 , 

bearing capacity. 
3 p . m . 

- 11 All MS Sheets / tubes must be CRCA 
Last date and time of receipt of tender form 

12 SS components wherever used should be of 304 
24 - 3 - 2015 , 2 . 30 p . m . 

grade . 
Opening date and time of tender - 24 - 3 - 2015 , Medical College, 

( Sd.) 
3 p. m . 

Thiruvananthapuram . 

For Principal. 
356 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി4-2360 /2015/ എം . സി . ടി. സി . ആർ. 


2015 ഫെബ്രുവരി 21. 


- തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 


ഫയൽ നമ്പർ, ദർഘാസ് നമ്പർ 

സാധനങ്ങളുടെ പേര് 


ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
അസ്സൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് 


നമ്പർ 


-- 1,575 


788 


സി4 - 2360 / 2015/ എം . സി. ടി. സി. ആർ. 
87 / 2014 - 15 / മെ . കോ . തൃ 

മുട്ട - 40000 എണ്ണം 


മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
നെഞ്ചുരോഗാശുപതി, 

- തൃശ്ശൂർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, തൃശ്ശൂർ 


മുട്ട - 145000 എണ്ണം 

ആകെ - 185000 എണ്ണം 


1,155 


578 


സി4 - 2361/ 2015 / എം . സി . ടി . സി. ആർ. 
88/ 2014 - 15 / മെ . കോ . തൃ 

- ബിസ്കറ്റ് - 750 കി . ഗ്രാം 


മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
നെഞ്ചുരോഗാശുപതി, 

- തൃശ്ശൂർ 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപ്രതി, തൃശ്ശൂർ 


ബിസ്കറ്റ്- 6400 കി . ഗ്രാം 

ആകെ - 7150 കി . ഗ്രാം 


5 ,250 


2 , 625 


സി4 - 2362/ 2015/ എം . സി . ടി. സി .ആർ. 
89 / 2014 - 15 / മെ . കോ . തൃ 

ബഡ് 7500 കി . ഗ്രാം 


മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
നെഞ്ചുരോഗാശുപതി, 

തൃശ്ശൂർ 


ബഡ് - 56420 കി . ഗ്രാം 

മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
-- ആകെ 63920 കി . ഗ്രാം 

- ആശുപത്രി, തൃശ്ശൂർ 
ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 21- 3- 2015 , 4 മണി. 

ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28-3-2015, 4 മണി. 
ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും - 29 -3 - 2015 , 1 മണി. 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 29 -3 - 2015, 4 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങളും മറ്റു വി വ ര ങ്ങളും ( പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ത്യശ്ശൂർ, 
എം . ജി . കാവ്- 680 596 - ൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ - 50 തപാൽ ചാർജ്ജ് 
അധികമായി ഓരോ ദർഘാസിനും ചേർത്ത് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


No. C4- 2360/ MCTCR /2015. 

21st February 2015. 
Sealed competitive tenders in the prescribed forms are invited for the supply of the following items required for 
Medical College, Thrissur. 


Name of Department 


File No , Tender No . and 

Name of Items 


Cost of tender form 
Original Duplicate 


No . 


(1) 


1,575 


788 


| C4- 2360/ MCTCR/2015 - 87/2014- 15 / MCTR 

Egg — 4000 Nos . 


Medical College Chest 
Hospital ( GMCCH), Thrissur 


Egg - 145000 Nos. 


Medical College Hospital, 
(GMCH ), Thrissur 


Total - 185000 Nos. 


Gaz . No. 12 / 2015 /DTP ( Stores Purchase ) . 


24th MARCH 2015 ] 


STORES PURCHASE 


532 


(1) 


(2) 


(4 ) 


(5) 


2 


GMCCH 


1, 155 


C4- 2361/MCTCR /2015 — 88 /2014 -15 /MCTCR - 
Biscuit — 750 Kg. 


578 


Biscuit — 6400 Kg. 


GMCH 


Total — 7150 Kg. 


GMCCH 


5 , 250 


2 ,625 


C4 -2362 /MCTCR /2015 — 89 /2014 - 15 /MCTCR 
Bread — 7500 Kg. 


Bread — 56420 Kg. 


GMCH 


Total — 63920 Kg. 


Date and time of closing of tender sale by M . 0 . — 21 -3 - 2015 , 4 p . m . 


Date and time of closing of tender sale by cash — 28- 3-2015, 4 p. m . 


Last date and time for receipt of sealed tender — 29 -3 -2015, 1 p . m . 


Opening date and time of tender — 29 - 3 -2015 , 4 p . m . 


The tender forms and further details such as specifications & general conditions, etc. can be had from the office 
of the Principal, Government Medical College , Thrissur P . O ., Medical College , M . G . Kavu , Pin -680 596 . Those who wish 
to get the tender form by post should sent · 50 extra by Monery Order towards Postage Charge for each tender. 


Government Medical College , 
Thrissur. 


(Sd .) 
Principal. 
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